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C2 12VDC 
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COIL .7 MICRO HENRY (.7 MICRO H) 

ELECTROLITIC CAPACITOR (1 MICRO 50 V) 

ELECTROLITIC CAPACITOR (4700 16 V) 

1-2 INPUT = 12VDC 
3-4 OUTPUT = 12VDC 


